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An ad extrahendum e ve fica calculum diverfa pro re nata debeat 
ufurpari Chirurgia / 

C HIRURGIA , tertium Medici armamentarium, unde promit opportunum cu¬ 
randis morbis prxfidium. Ut autem in aegri lalutem vertatur Chirurgi manus, quot 
& quanta profpicienda fint, arque prxeavenda, norunt illi, qui fciolorum temeri¬ 
tatem cum peritorum artificum judicio.conferunt, & facile dijudicant genuinos hos, 
Spurios illos haberi debere Chirurgos atque appellari. Illud imprimis obfervan-* 
dum, qu6d, fi fecandi fe fe neceffitas obtulerit, probe explorandum fit prius, qua¬ 
nam in parte , im6 quonam in ejufdem partis loco fecari expediat, qiuam ad opus 
fe Chirurgus accingat. Sic in apoftematibus non modo partis affe<flx , fed & vica¬ 
narum &c fxpe diditarum ratio partium habetur. An non in paronychia humor aut; 
refluus, aut arquo copiofius ftagnans volam manus, carpum , brachium ipfum ape¬ 
riendum fiepe monet, &c ferri crudelitatem cogit perfentifeere ? Quis nefeit in tho¬ 
racis paracenthefi locum nunc hunc , nunc illum fccarc oportere? Quid quod vel in 
ipsa, quae quotidie celebratur, phlebotomia non levis efle momenti intelligitur, quis 
detrahendi fanguinis locus potiflimum eligatur. Sic mulieris gravidae /aphxnam, 
quemadmodum raro aperiri convenit, ita quandoque expedit. Penes igitur Medicum 
ello occafionem arripere & aperiendi locum indigitare. Quod fi morbos capitis rite 
perpenderis, dices hoc in cranii loco, quam in illo potius adhibendam efle terebram. 
Eft illud ab antiquis obfervatum» a recentioribus Medicis obfervatione diu multumque 
iterata perfpeiflum, quod in ipfo crure, fi qua fetflio fieri debere indicetur, non folutn 
interdum ex affe&is a morbo primum mufculis, verum etiam e fedibus remotiori¬ 
bus mali fomitem efle fubtrahendum. Dicet fortafle quifpiam, an non parti primum 
morbo confli&atx Chirurgi manus debet etiam primum admoveri. Rcfpondcmus. 
Admoveatur primum, fi vifum Medico fuerit: Verum cum humani corporis textura 
deprehenditur efle ea, qux, ut per fe varia efl, fic diverfimode tra,(flari exigit; non 
mirum igitur fi pro rc nata Medicus imperaverit, quod & in artis medicx gloriam 
& in famam artificum, & in generis humani falutem poflit redundare; ex iis, qux 
fuperius enumeravimus Chirurgix exemplis, liquido conflat Chirurgiam debere nunc 
hoc, nunc illo fatflitari modo; quod ficubi locum habet , prxfertim in calculo e ve- 
fica extrahendo. 

I I. 

C ALCULUS hominum carnifex, renibus plerumque generatus, vel a /oli¬ 
dorum vel a fluidorum vel ab utroque vitio, per tubulos, quos Anatomicis nun¬ 
cupare placuit urcthcres, in veficam delabitur. Debetur prx exteris Fernelio noftro 
calculi in renibus generandi mechanifmus atque ratio, fi caufa fpe&etur interna: 
externa cum necdfim ipfi fatis innotuit; nec hodie non innotefeat, fic ut in fui fal- 
tpm fufpicionem inducat, five proficifcatur a globulo plumbeo, five a ftupa, Chirurgi 
ipeuria in cathetere religa, fiYe.a fagina vel ab alia quavis caufa, quam haiflcnus 
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nec bellum» nec pax hominum Medicorum oculis dedit effe perfpiciendam. Afferimus 
veficx incidendae locum, tum afexu 'defumendum, tum a prxgreflis- prxfentibufque 
morbis eligendum, tum a pinguedine macicve colligendum, tum a calculi veficam 
opprimentis mole atque figura defignandum. Audire mihi videor , qui fic arguant. 
Idem morbus eadem eft tradtandus methodo. Non diffitemur, modo methodus pro 
fecandi loco non praepollere fumatur. Cum autem hic de fe<ftionc ad extrahendum 
e vefica calculum loquimur, nullus Tanae mentis a nobis intelligi velit Tcdtioncm eam 
cujus ope atque beneficio perperam credamus, extradlo e vefica calculo, praefentem 
aegro medelam afferri; multa fiquidem prohibent, ne fedtio ad calculum omnino 
inftituatur. Quis etenim oeconomia: animalis judex haud imperitus > qui homi¬ 
ni , quem antiqui filicernium nuncuparunt, annis oblito eam adhibendam elTe 
imperaverit Chirurgiam, cujus opem non aliter fentiat, quam deperditi fanguinis 
inopia, & vita* proinde difpendio ? Quis in febribus malignis, peftilentialibus; quis 
in variolis confluentibus febre llipatis, quis in lue venerea in eum graflata modum, 
unde vita: prxfcns impendet periculum , eam monuerit Chirurgiam , qux, morbi fe¬ 
rocioris augendo ferociam', nihil prxter mortem creet? Idem eftode plurimis aliis cafi- 
bus judicium, in quibus avefica ferrum arceri pro re nata omnino neceflum eft. Verum 
cum id unum hic quxratur, an adjunttarum rerum varietas variam poftulet veficar 
fedlionem ? Patet fecari quidem oportere, fed locum fecandi prxfertim eligi debere. 


I I I. 



E SICA in hypogaftrio fita, fundo fursum plerumque expanfb, corpore ex- 


V tenfili & collo coagmentatur ; fic tamen ut figuram, diametrumque mutando in. 
urethrae parietes inferius abeat atque ad penis extremum ufque protendatur. Vefica <5 
fibrarum mufcularium parum ordinata ferie, exque tendinofarum ftridlo fatis firmoque 
compingitur ordine. Haud procul a veficx collo veficam ingrediuntur uretheres duo 
venibus oriundi. Urinam hi, & cum urina calculi rudimentum in veficam devehunt. 
Rudimentum vero illud quid effe quifpiam fulpicetur prxter calculum ipfum, cujus 
nondum fatis audta mole veficx collum nec comprimitur fatis, ut ponderis incum¬ 
bentis fentiri poffit dolor, nec interim excernendx prxpediatur effluxus urinx. Nam 
cum & calculi pondus jam grandioris fatfti veficx collo innixi non levem corporis 
partibus inferioribus inferat moleftiam,quanto majorem non inferioribus modo, feci 
fuperioribus corporis regionibus retentx prxrer naturam urinx noxam creabit exube¬ 
rantia. i°. Motus urinx a renibus ad veficam affluxurx retardatur, unde graviflima 
confequuntur incommoda, quod prxfentis inftituti non eft, ut fufius ftridliufquc ex¬ 
cutiamus. i°. Calculo tum pondere, tum figura naturx conamen ad urinx excretio- 
nem prohibente , quid non impendet mali? Hinc Chirurgix ncceffitas, ea tamen , 
qux Medici judicio debeat obtemperare. Incidcndx veficx locum quxris? De hoc loco 
non tam difputaverunt fuse, quam garriverunt inepte Chirurgi quidam, qui charta: 
parcere noluerunt. Judicarunt hi veficam in fundo; exiftimarunt illi in collo; propu¬ 
gnarunt exteri in perinxo ad feroti latus fedlioncm cfle perficiendam. Ex hoc fonte 
quot libri, dicam, an fatyrx emerferunt? Eft enim, qui fedlionem fupra pubem fua- 
deat, fuadente primum nec ramen perfuadente Parifienfi Medico: eft, qui veficx col¬ 
lum aperiri fic monet, ut fi non brevior, at faltem tutior fit curatio. Cxtcri, hac prx¬ 
fertim in regione fic argumentantur. Ad feroti latus, in perinxo faifta fedtio multos 
a morbo, fi quis eft, periculofiflimo liberavit. Quid inde? tacent enim quinam hac 
Chirurgix fpecic perierint. Affirmant alii fatftam fupra pubem fedtionem pro falutis 
anchora haberi debere. Quid inde, nifi ex hac demonftrcntChirurgia vel nullos vel 
pauciffimos homines interiifle. Docet poft Galliam Anglia, veficx collum effe prx 
exteris partibus incidendum. Quid inde, fi non fatis fuperque pateat hoc Chirurgix 
genus aliquando effe noxium, etiamfi generi humano fxpiffimd faluberrimum effe 
compcriarur. ‘ I V. 

S UPRA pubem veficx fundus hocfecaturmodo. Aperta primiSm cute in linea, 
quam albam vocant, inter mufculos pyramidales, fi qui fune, ad offium pubis 
commifluram fit incifio > dein veficx fundus fcinditur, cx aperto denique loco calcu- 






Ius fi ve manu educitur, five ferro aliove quovis inftrumento extrahitur. Hoc ciim 
rede fieri contingit, mirum quantum inde redundet utilitatis. Sed fi fuerit omafo plus 
aequo diftentum abdomen, qux fpes operis feliciter exequendi? fi veficx fundus fupra 
offa pubis non promineat, fi formetur in angulum, quafi trianguli, nec ciiculi Tegmen¬ 
tum rcprxfentct,. an non irrito, & periculofo conatu Chirurgi manus admoveretur? 
Si denique inrerjedx duas inter pxritonci laminas glandulae, cara duritiem molemque 
nadx, ut fxpe fit, quam morbum per fe curatu difficillimum nemo non judicaverit, 
a fufeipiendo opere prohibuerint, an hanc Chirurgix fpeciem ufurpaveris? Accedit 
& illud, quod fi injedo quovis liquore veficx parietes ptxter modum diftendantur, 
periculum eft, ne aut difiumpantur, aut tonum fic amittant, ut ad urinx excretio- 
nem parum idonei fint futuri. Cautus igitur efto in eligendo & injiciendo liquore y 
virium habeatur ratio, veficx firmitudo debilitafve probe explorentur, vefica denique 
ipfa non fubitb, fed pedetentim extenfioni fui paulatimque afiucfcat. Vides quot 
fcyllx, quot charybdes in hoc opere fint vitandx. Nec fua non etiam habet incom¬ 
moda cncheirefis illa, qua veficx collum inciditur. Operationem vocant lateralem. 
Nam ut peragatur, mufculi fecantur, qui fi craffiores funt, &fucco, quam par elt, 
turgidiores , quid a fedione facta plerumque expedandum 2 inflammatio , febris , 
copiofiffima fupuratio; unde morbus diuturnior, &c curatio proinde difficilior, quod 
in cjufmodi cafibus aeris mutationes, error in dixra, xgrorum hominum diu ledi 
non patiens inquietudo. Chirurgi fpem eludunt. Omitto Chirurgi manum in alium, 
quam in eum, quo-tetendit fcopum, funefto eventu fxpius aut impelli, aut defledi,. 
quod etiam in cncheirefi fupra pubem accidifle obfervatum eft. Ad feroti latus in 
perinxo fedio fuos patitur manes, fuis quandoque ftipatur vitiis, unde mors confe- 
quitur. Quis enim nefeit utethrx bulbum in hac Chirurgia incidi. Quis ignorat mufi¬ 
cu los tum eredores, tum acceleratores ab impado femel ferro irritari. Hinc pronum 
eftintelligi, etiamfi vulneris orificium, extrahendo calculo deftinatum, fatis amplum 
patenfque a Chirurgo fiat •, tamen mufculorum irritatorum conftridione minui, atque 
coardari. Quod fi jufto grandior, aut afper angulofufve fuerircalculus, quis incifo pe¬ 
rinxo xgri fialutem non maxime periclitari affirmabit? hinc exiturus calculus ex oftio y 
jnunc minori ac proinde contundendo , nunc pari fed dilacerando, numquid non in 
vulneris labia fic impetit, ut exiliffimorum vaforum extrema hiare cogat, & conten¬ 
tum in eorum cavo fuccum quaquaversum profundere. Quid indenafcatur mali, lippis, 
ut aiunr, Sc tonforibus haud eft incognitum. Eft Sc illud animadvertendum, quod fi 
vulneris oftium nec extrahendo calculo, mole grandiori, facilem fternat viam y & 
forcipis ab imperita manu fxpius intromiffi huc illuc temeraria jadatio eandem fere 
labem vulneri infligat, quam prodeuntis calculi audior intui iflet magnitudoy inflam¬ 
mationem accerfi, gangrxnam invitari, non-nifi morte terminandam. Ponamus adhuc 
quempiam non-folum calculo, fed etiam fcorbuto laborare y fingamus animo aliquem 
bubone vencreo, Si faxea feroti duritie conflidatum •, intueamur feminam tum in¬ 
fantis cjuxrentis exitura, tum calculi.fui poftulantis extradionem, duplici pondere 
gravatam. Quis xquus rei Medicx xftimator, his in cafibus, urethrx bulbum, per fe- 
dionem a feroti latere in perinxo, profeindi non prohibebit ?. 

V. 

E RUNT, qui clamitent, nullam ergo vis extrahendi calculi cncheirefin infti- 
tui , ciim undique majus immineat periculi, quam fpes alicubi fanationis af¬ 
fulget ? abfit : Nulla non encheirefis inftitui,. nulla non Chirurgia debet in uftmt 
vocari , quam & ratio fuadet , & experientia non temere repetita ufurpandam 
efTc perfuadet. Quid igitur eft, quamobrem omnes Chirurgix fpecies nullo difcriminc 
habueris, vel hanc illi non antepofueris? Refpondemus: facit vcfica, faciunt ambien¬ 
tes veficam partes, faciunt perflantes adhuc in vicinis locis morbi reliquix, facit de¬ 
nique calculi moles aut figura, ut nunc fupra pubem in veficx fundo, nunc in collo , 
nunc in perinxo fedionem ad calculum fieri neceflum efle quivis nec Anatomix- 
tudis, ncc morborum imperitus certd pronuntiaverit. Vcficas enim alias effc prx aliis. 






fortes, effc prx diis flexiles ., & expandi dociles , certi/fimum cffe deprehenditur. 
Hujufmodi veficas quoties inveneris, fupra pubem fecari jube; nifi aut omentum juft® 
pinguius, aut morbus alius vel ipfo truculentior calculo, a iufcipiendo deterreat opere. 
Silemus enim ea, qux perfpe&a fatis a Medico atque explorata, Chirurgi ferrum a. 
vefica monent amoveri, ut properantis lethi gradus po/Iit aliquatenus retardari. Cal¬ 
culus igitur mole maximus hac detrahitor via •, calculus angulis, iifque acutis afper 
Cx hoc educitor exitu. Quid de gravidarum mulierum, partui jam proximarum, forte 
ccnfcbis? an operatio , quam lateralem appellant, an autem ea, quae magni appara¬ 
tus nomine perficitur adhiberi debeat, a quovis quaere corporis humani mediani- 
ccs haud ignaro: negabit ftatim in inferioribus vcficx partibus fedionem cfle mo¬ 
liendam. Jam ad veficae collum progrediamur. Eft ubi fedio fupra pubem non de¬ 
bet inftitui, quod veficae fundus nec natura, nec etiam arte fupra offa pubis extube¬ 
ret , cum interim nec in vicinis, nec in ambientibus locis quidpiam impediat, quo¬ 
minus hxc Chirurgia feliciter cedat. Eft ubi veficx fundus in conum definit for- 
mamve triangularem. In primo caiu nihil aggrediendum , in altero nihil expe&an- 
dum boni a ferri acie , nonnifi vicinas partes laefura. Veficae collum igitur fecetur, 
hac tamen lege, ut incidendi, antequam ad veficae collum deveniatur, mufculi non 
fint xquo craftiores; utque in proflatis, atque adeo in Veficae collo nullum fiiperfit 
vitium, a quibufvis prxgreifis morbis oriundum. Hoc operandi genus inchoavit Gal¬ 
lia , Batavia perfecit, Anglia derniim non fine felici fucceffu abfolvit. Vidit Acade¬ 
mia Parifiehfis quimplurimos hujus beneficio Chirurgiae, priftinx valetudini reftitu- 
tos. Stupuit quorumdam hominum invidiam, qui probro vertiffent Chirurgo, fi quis 
eft, peritiHimo, quod a latere cum fecuiffet, femel iterumque mors effer "confecura. 
Calumniam refellerunt cadavera. Quod fpeiflat bulbi fcdioncm ad calculum, Galliae 
debetur, unde in ultimas terrarum oras falubriter efl propagata.lEft hxc Chirurgix Ipe- 
cies ea, qux numerum hominum eripuit cx orci faucibus vix numerabilem, fua namque 
habet commoda , cum ab alienis fit incommodis immunis Non hic craifiores fer 
canrur mufculi: non metus eft, ne cavum abdominis coeca Chirurgi manu lancinetur 
in xgri perniciem, & artificis opprobrium. Erit forte, qui objiciat, mirum accidere, 
quod, falvis xgri rebus, ex bulbi foramine grandior extrahatur calculus, minore verti 
extra&o calculo, rnifere pereat. Hoc quoties accidit, fedtoris potius infeitix , quam 
Arti imputandum. 

Ergo ad extrahendum e ve fica, calculum diverfa pro re natk debet 
ufiurpari Chirurgia. 
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